Fixed layout 900 × 650
Second chapter switches to reflow.
補遺
著者指定の本文とルビを表示します。読書どくしょ。
章内の見出し
Static chapter content.
第二章
著者指定の本文とルビを表示します。読書どくしょ。
章内の見出し
Static chapter content.
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